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INSTRUCTIONS 

X 

1.  The  stores  shown  in  this  Section  are  provided  under  VOTE  7D. 

2.  All  alterations  promulgated  by  List  of  Changes  up  to  and  including  para.  C  4196  are 
embodied  in  this  edition. 

3.  List  of  Changes,  para.  C  4272  dated  1st  October,  1950,  gives  effect  to  this  edition. 

4.  A  list  of  abbreviations  with  their  explanation  is  shown  below. 

5.  An  index  to  Catalogue  and  Part  numbers  will  be  found  at  the  end  of  the  Section. 

6.  When  demanding  stores  the  Catalogue  or  Part  Number  with  prefix  letters  and  the 
name  and  quantity  of  the  store  required  must  be  quoted. 

7.  Amendments  are  published  separately  in  pamphlet  form  and  notified  in  A.C.Is. 
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A.A . 

Ammn. 
A.P . 

A. R . 

B. L . 

Convtd. 
Cwt.  .... 
D.A. 

Dr. 

Elec.  .  . 
Grms. 

H.E . 

Howr.  . 

H.V . 

In . 

Lb . 

M.G . 

Mk . 

Mm . 

No . 

Percn. 

Pr.  .... 

Q. r . 

R. A.O.S. 

S. A . 

S. A.P. 
Sec. 

Sect . 

T.  and  P. 


ABBREVIATIONS 

.  Anti-aircraft. 

.  Ammimition. 

.  Armour-piercing. 

.  Aiming  rifle. 

.  Breech  loading. 

.  Converted. 

.  Hundredweight. 

.  Direct  action. 

.  Dram. 

....  Electric. 

..  Grammes. 

.  .  High  explosive. 

.  .  Howitzer. 

....  High  velocity. 

.  .  Inch(8). 

....  Pound(s). 

....  Machine  gun. 

....  Mark. 

....  Millimetre. 

...  Number. 

....  Percussion. 

....  Pounder. 

....  Quick  firing. 

....  Regulation  for  Army  Ordnance  Services. 
....  Small  Arms. 

....  Semi- Armour  Piercing. 

....  Second. 

...  Section. 

....  Time  and  percussion. 


(SO  5259) 


SECTION  Q  1 


Section  and 
Cat.  or 

Part  No. 

Designation. 

Unit  of 
Issue. 

Detail. 

L.  ofC. 
Ref. 

1 

2 

3 

4 

t  5 

Ql/QA  1642 

CAPS,  CARTRIDGE,  S.A.,  20-MM.  OERLIKON 
GUM . 

j 

j 

100 

j 

Brass 

C  2813 

Ql/QA  0080 

CARTRIDGES,  A.R. 

Blank,  1-in.,  electric,  L,  Mk.  IT 

1,000 

12410, 

A  4376 

Ql/QA  0030 

1-in.,  electric 

Mk.  1  . 

1,000 

17460, 

A  5787 

Ql/QA  0034 
Ql/QA  0038 

Mk.  1* . 

Mk.  2 . 

1,000 

1,000 

A  7800 

A  5787, 
B390 

Ql/QA  0040 

Mk.  3 . 

1,000 

A  9246, 
B390 

Ql/QA  0050 

Powder,  Mk.  5m  . 

1,000 

- 

20611 

Ql/QA  5138 

CARTRIDGES,  ILLUMINATING,  UN.,  J, 
MK.  3T 

1,000 

With  dark  ignition  ;  for  No.  1  signal  pistols 

B  1959 

Ql/QA  0120 

CARTRIDGES,  RIMFIRE 
.22-in.,  Mk.  1 

1,000 

With  long  case 

17461, 

A  7307 

Ql/QV  2  GF 

Tracer,  *22-1^  G.,  Mk.  IZ 

1,000 

C  3209 

CARTRIDGES,  S.A. 

Ql/QA  0130 

A.P. 

.303-in.,  W  (a) 

Mk.  1 . 

( 

1  1,000 

1  For  all  suitably  sights  S.As.  and  M.Gs. 

A  4172, 

A  8246 

Ql/QA  0134 

Mk.  Iz  . 

;  1,000 

21354, 

A  8246 

Ql/QA  5433 
Ql/QA  5664 

7.92-mm.,  W 

Mk.  Iz  . 

Mk.  2z 

1 

:  1,000 
1,000 

For  Besa  medium  M.Gs. 

B5544 

B5544 

m 


Q1  QA  0170 

*30S-in.  3 

Mk.  6 

Ql/QA  0174 

Mk.  7 . 

Ql/QA  0178 

Mk.  7z 

Ql/QA  5375 

Mk.  8z 

Ql/QA  0190 

•310-in.,  Mk.  Iz 

Ql/QA  5411 

7.92-mm. 

Mk.  Iz 

Ql/QA  0208 

Mk.  2z 

Ql/QA  5689 

9-mm 

Mk.  Iz 

Ql/QV  4GF 

Mk.  2z 

Ql/QA  0220 

Revolver 

.380-in. 

Mk.  1 

Ql/QA  0224 

Mk.  Iz 

Ql/QA  0226 

Mk.  2 

Ql/QA  5295  1 

Mk.  2z 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 


For  all  soitably  sighted  'SOS-in.  S JLs.  and  M.Gs. 


For  horse  killer 

For  Besa  medium  M.Grs. 


12,411, 
C  187 
16629, 
A  8246 
19256, 
A  9383 
B  2623, 
B8740 
19944, 
A  4738 

B3311, 

B7986 

B7986 


For  use  in  all  suitably  sighted  9-mm.  machine  carbines  and  pistols  j 

I  B8741. 
j  C  3352 
1  B9511, 
'  G  3352 


I  For  Pistols,  revolver.  No.  2 — Sect.  B  I 

1,000  I 

1,000  , 

1,000 

1,000 


A  6480, 
B  1559 
A  6480, 
A  8929 
B  1559 
B5974 


Cn 


Q1  QA  0250 


Blank 
•303-iN.  L. 
Mk.  5  . 


1,000 


Ql/QA  5629 
Ql/QA  5426 
.  Ql/QA  0260 


Mk.  5z 

Mk.  7 . 

Revolver,  .380-in.,  L,  Mk.  It 


1,000 

1,000 

1,000 


Clearing,  20-mm.  Oerlikon  gun,  filled,  28-5 
grins.  NX.  flake 
Ql/QA  0675  Mk.  2z 

>  Ql/QA  7774  Mk.  N3z 

K> 

{a)  The  nature  of  packing  required  to  be  stated  in  demands. 


1,000 

1,000 


For  carbines  or  rifles 

For  carbines  or  rides 
With  mock  bullet ;  for  M.Gs. 

For  pistols,  revel \  er,  No.  2 — Sect.  B  1 


Brass,  with  cup  and  cap  ;  also  for  20-mm.  Pols  ten  grms 


13737, 
B  3739 
B6917 
G  2123 
A  8766, 
B  3972 


'  B9708 
G  3842 

! 

I 


SECTION  Q  1 


Section  and 

Unit  of 

L.ofC. 

Cat.  or 

Part  No. 

Designation. 

Issue. 

Detail. 

Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

Ql/QA  0635 

Ql/QA  0636 

Ql/QA  0290 

Ql/QA  2350 
Ql/QA  2351 
Ql/QA  0642 

Ql/QA  0300 

Ql/QA  5509 
Ql/QA  2365 
Ql/QA  2366 

Ql/QA  0301 

Ql/QA  0303 
Ql/QA  0209 

Ql/QW  4  AF 

\ 

Ql/QW  5  AF 

Ql/QW  6AF 
Ql/QW  7  AF 

Ql/QA  0125 


CARTRIDGES,  S.A.— 

H.E.  incendiary,  tracer,  S.D.,  20-mm. 

Mk.  8z . 

MK;  9Z  ..  . 

Observing,  • 303-in.,  0,  Mk.  1 
Practice,  tracer,  ■303-in.,  P.G. 

Mk.  1 

Mk.  Iz . 

S.A.P.,  H.E.,  incendiary,  20-mm.,  Mk.  IZ 

Tracer 

•303-in.,  G. 

Mk.  1 . 

Mk.  2 . 

Mk.  7 . 

Mk.  8 . 

7-92-inm.  G. 

Mk.  Iz 

Mk.  2z 
Mk.  3z 

CARTRIDGES,  SIGNAL 
Green,  1-in. 

Mk.  5t . 

Mk.  12t 

Red,  1-in. 

Mk.  llT 

Mk.  13t  . 

CARTRIDGES,  12  BORE,  70-GRAIN  N.C. 
(Y),  MK.  1 


1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

100 

100 

100 

100 

1,000 


j  With  tracer  and  Fuze,  No.  258,  Mk.  1 :  for  use  in  20-mm.  Polsten  guns 


For  all  rifles  and  M.Gs.,  sighted  for  Mk.  7  ammn. 


For  use  in  20-min.  Oerlikon  and  Polsten  guns 
For  all  rifles  and  M.Gs.,  sighted  for  Mk.  7  ammn. 

For  Besa  medium  M.Gs. 

For  pistols,  signal.  No.  1 — Sect.  B  1 


For  use  with  A. A.  training  dart 


C  488, 
C  3506 
C  488, 
C  3506 
A  9091 

C  1828 
C  1828 
B  9814, 
0  3506 


A  8246, 
B2624 
B2624 
C  2469 
C  2469 

B  3640, 
B7986 
B7986 
C  1246 


17551, 
A  7141 
B9925 

B1960 
B  9925 


1  B8117 


Ql/QA  0355 


Ql/QX  5  AF 
Ql/QX  6  AF 
Ql/QX  7  AF 
Ql/QX  8  AF 
Ql/QX  9  AF 
Ql/QA  0857 


CRACKERS,  BLANK,  MK.  ITP 

DETONATORS,  MULTIPLE,  NO.  93 
Type  A,  Mk.  1 
Type  B,  Mk.  1 
Type  C,  Mk.  1 
Type  D,  Mk.  1 
T^  E,  Mk.  1 
Type  F,  Mk.  1 


Ql/QA  2363 

FLOATS,  SMOKE,  50  LB.,  MK.  1 

each 

FUZES,  ELECTRIC 

Ql/QX  39  AF 

No.  F  53,  Mk.  1 . 

100 

Ql/QX  11  AF 

NO.F92,  Mk.l 

each 

Ql/QX  17  AF 

No.  F  101,  Mk.  1 

each 

Ql  /QX  20AF 

NO.F103,  Mk.  1  . 

each 

FUZES,  PERCN. 

Base 

Large 

Ql/QA  0630 

No.  159,  Mk.  2 

each 

Ql/QA  5866 

No.  270,  Mk.  1 

each 

Ql/QA  0640 

No.  346,  Mk.  2 

each 

Ql/QA  0650 

No.  480,  Mk.  2 

Medium 

each 

Ql/QA  0890 

No.  500,  Mk.  1 

each 

No.  501 

Ql/QA  0900 

Mk.  1  . 

each 

Ql/QA  0904 

Mk.  2 

each 

Ql/QX  49  GF 

No.  289,  Mk.  1 

each 

Ql/QX  50  GF 

! 

No.  291,  Mk.  1 

Tracer 

each 

No.  281 

Ql/QA  0920  j 

Mk.  1  . 

each 

Ql/QA  0921 

Mk.  2  . 

each 

Ql/QA  0922 

Mk.  3 

each  I 

Ql/QA  0923  1 

No.  288,  Mk.l  .  i 

each 

100  j  For  training  purposes 


100 

100 

100 

100 

100 

100 


Identical  with  fuze,  electric,  low  tension,  L.M.N.R.  Chlorate  ;  Scekay 
wax  filling 


For  use  in  Q.F.  4*7-in.  Mks.  3  to  4*  guns  only 


Prepared  for  tracer 


B6773 


C  1099 
C  1099 
C  1099 
C  1099 
C  1099 
C  1099 

0  2245 


B6667 

C  3127 
C  3031 
C  3880 


A  8818 
B  4179, 
C  1247 
A  8040 
A  8040 

A  6391, 
B  9512 

A  6856. 
C  3406 
B  686, 

C  340ti 
C  3075 
C  3075 


A  9911, 
B2490 
B  2490, 
B6445 
B6445 
C  1248 


SECTION  Q  1 


‘  Section  and 
(3at.  or 

Part  No. 

■■  . . 

Designation.  1 

Unit  of 

1  Issue. 

Detail. 

L.ofO. 

Ref. 

1 

'  2 

3 

4 

6 

FUZES,  PERCN. — continued 


D.A. 

No.  106e 


Ql/QA  1210  i 

Mk.  3s  . 

Ql/QA  1218  ^ 

Mk.  5 . 

Ql/QA  1226  i 

Mk.  6 . 

Ql/QA  1234  1 

Mk.  6/1 

Ql/QA  1242  ; 

Mk.  6/3  . 

Ql/QA  1250 

Mk.  6/4 

Ql/QA  1258 

Mk.  7 . 

Ql/QA  1266  i 

Mk.  8 . 

Ql/QA  1270  1 

Mk.  8,  PB  special  . 

Ql/QA  1279 

Mk.  9 . 

Ql/QA  1281 

Mk.  9/1  . 

Ql/QA  1280 

Mk.  9,  PB  special  . 

Ql/QA  1282 

PB  special,  Mk.  9/1 
No.  117 

Ql/QX  97  GF 

Mk.  2 . 

Ql/QX  89  GF 

Mk.  3 . 

Ql/QX  91  GF 

Mk.  3a 

Ql/QX  90  GF 

Mk.  4 . 

Ql/QA  1323 

Mk.  6 

Ql/QX  92  GF 

Mk.  8 . 

Ql/QX  80  GF 

Mk.  10 

Ql/QX  93  GF 

Mk.  11 

each 


With  safety  shutter  and  cap 
Oonvtd.  No.  106  Mks.  2  to  2  A.S.B. 


each 


each 

each 

each 

each 

each 

each 


Oonvtd.  No.  106  fuze 


Oonvtd.  No.  106  fuze 


each 


each 

each 

each 

each 

each 

each 

each 

each 

each 


With  cap 


i 

i 


a 


each 

each  j  Oonvtd.  Mk.  3a 
each  I  Oonvtd.  Mk.  2 


% 


23683, 

A  6788 
A  5788, 
A  7993 
A  5788 
A  6788 
A  5788 
A  5788 
A  7216 
A  7993, 
B4072 
A  9977, 
B4072 
B4072, 
0  1100 
0  1100 
B4072, 
0  1100 
01100 

A  6165, 
B3973 
A  6995, 
B6774 
B  6774, 
0  2812 
B  3540, 
B8477 
B  6603, 
B8477 
0  2078 
0  3881 
0  3881 


00 


Ql/QX  94  GF  I 
Ql/QX  95  GF  I 
Ql/QX  96  GF 

Ql/QA  1311 

Ql/QA  1312 

Ql/QA  1313 

Ql/QA  1319 

Ql/QA  1320 

Ql/QA  1321 

Ql/QA  1318 
Ql/QA  1322 

Ql/QX  132  GF 

Ql/QX  133  GF 
Ql/QX  135  GF 

Ql/QX  56  GF 

Ql/QA  1337 

Ql/QA  1326 
Ql/QA  1327 

Ql/QA  1365 

Ql/QA  1333 

Ql/QA  1329 
Ql/QA  1331 

Ql/QA  1366 

Ql/QA  6416 


Mk.  12 
Mk.  13 
Mk.  14 
No.  117c 
Mk.  1 . 

Mk.  lA 

Mk.  2 . 

Mk.  3 . 

Mk.  3a 

Mk.  4 . 

No.  132 
Mk.  5 . 

Mk.  6 . 

No.  230 
Mk.  2 . 

Mk.  3 . 

No.  230p,  Mk.  3 

No.  233,  Mk.  1 
No.  242 
Mk.  1 . 

Mk.  2 . 

Mk.  3 . 

Mkj  4 . 

No.  242p 
Mk.  1 . 

Mk.  2 . 

Mk.  3 . 

Mk.  4  .. 

No.  243 
Mk.  1 . 


each 

Oonvtd.  ^Ik.  3 

0  3881 

each 

Oonvtd.  Mk.  4 

C  3881 

each 

Oonvtd.  Mk.  8 

With  cap 

C  3881 

each 

Oonvtd.  fuze,  percn.,  D.A.  and  graze.  No.  119,  Mk.  1 

B6835, 

B8742 

each 

Oonvtd.  fuze,  percn.,  D.A.  and  graze.  No.  119,  Mk.  1a 

B  6835, 

B8742 

each 

Oonvtd.  fuze,  percn.  D.A.  and  graze,  No.  119,  Mk.  2 

B  5835, 

B8742 

each 

Oonvtd.  fuze,  percn. fD. A.  and  graze,  No.  119,  Mk.  3 

B  5835, 
B8742 

each 

Oonvtd.  fuze,  percn.,  D.A.  and  graze.  No.  119,  Mk.  3a 

B6835, 

B8742 

each 

Conyfed.  fuze,  percn.,  D.A.  and  graze,  No.  119,  Mk.  4 

B  5835, 

V 

B8742 

each 

24712, 

A  9472 

each 

With  cap 

A  4307, 
A  9472 

each 

Lead  free 

A  7397, 
B  586 

each 

B586 

With  cap 

B 1964, 
B3973 

each 

C  1249 

each 

B687, 

B8743 

each 

B8743 

each 

B  8743, 
C  1100 

each 

C  1100 

each 

B6604, 

B8743 

each 

B  8743 

each 

B  8743, 
C  1100 

each 

0  1100 

each  , 

B2491 

1 

C  2803 

SECTIOK  Q  1 


) 


Section  and 
Cat.  or 

Part  No. 

! 

Designation. 

Unit  of  j 
Issue. 

Detail. 

L.  of  0. 
Ref. 

1 

2 

3  i 

4  i 

5 

Ql/QA  6417 

FUZES,  PERCN.' — continued 

D.A. — continued 

No.  243 — continued 

Mk.  2 . 

i 

each  1 

B  2788, 

Ql/QA  6486 

Mk.  3 . 

each  i 

0  2803 

0  1100, 

Ql/QX  117  GF 

No.  244 

Mk.  1 . 

1 

1 

each 

0  2803 

B4451, 

Ql/QX  118  GF 

Mk.  2 . 

each 

B7841 

B7841 

Ql/QX  119  GF 

Mk.  3 

each 

B  7841 

Ql/QX  120  GF 

Mk.  4 

each  1 

B9304 

Ql/QX  121  GF 

Mk.  5 . 

each 

Oonvtd.  Mk.  4  fuze 

C  815 

Ql/QX  122  GF 

Mk.  5/1 

each 

C  816 

Ql/QX  123  GF 

No.  251 

Mk.  1 . 

1 

1  each 

B3131, 

Ql/QX  126  GF 

i  Mk.  lA  . 

1  each 

B8334 

B  5035, 

Ql/QX  127  GF 

1 

Mk.  2 . 

each 

B  9203. 

B  4073, 

Ql/QX  124  GF 

Mk.  3 . 

each 

B  5035 

B  5035 

Ql/QX  98  GF 

No.  255 

i  Mk.  1 . 

each 

B8478 

Ql/QX  99  GF 

1  Mk.  lA  . 

each 

B9204 

Ql/QX  102  GF 

j  Mk.  2 . 

each 

C  4170 

Ql/QX  116  GF 

!  No.  257 

i  Mk.  1 . 

each 

Oonvtd.  Fuze,  percn.,  D.A.,  No.  244,  Mk.  3 

B9402 

Ql/QX  110  GF 

Mk.  2 . 

each 

i  Oonvtd.  Mk.l  fuze  or  fuze,  percn.,  D.A.,  No.  244,  Mk.  3 

0  815 

Ql/QX  111  GF 

Mk.  2/1  . 

1  each 

0  816 

Ql/QA  1364 

1  No.  258,  Mk.  1  . 

each 

0  1102 

Ql/QX  107  GF 

No.  370 

Mk.  1 . 

each 

B9513, 

0  1100 

Ql/QX  104  GF 

i  Mk.  2.. . 

j  each 

!  0  UOO 

01  QX  54  GF 

No.  725,  Mx  3 

each 

.  Mc<iiD€Q  fnxe,  percn.,  D.A.,  No.  725,  Mk  1 ;  for  demonstration  and 

training  purposes 

1  D.A.  and  graze 

No.  119 

With  cap 

Ql/QA  6390 

Mk.  1 . 

each 

Ql/QA  0459 

Mk.  lA  . 

each 

Ql/QA  6394 

Mk.  3 . 

each 

Ql/QA  0461 

Mk.  3a  . 

each 

0 

Ql/QA  0462 

Mk.  4 . 

each 

Ql/QA  6447 

Mk.  11  . 

!  each 

Convtd.  Mk.  3a  or  Mk.  4  faze 

No.  119b 

Metal*  with  cap 

Ql/QA  6441 

Mk.  1 . 

each 

Ql/QA  6443 

Mk.  3 

each 

Ql/QA  6444 

Mk.  4 . 

each 

Ql/QA  6450 

Mk.  4m  . 

1  each 

Ql/QX  105  GF 

Mk.  10  . 

each 

Ql/QA  6448 

Mk.  11 

each 

Convtd.  Mk.  1  fuze 

Ql/QX  125  GF 

Mk.  14  . 

each 

Brass  ;  convtd.  Mk.  10  fuze 

Graze 

No.  231 

Ql/QA  0556 

Mk.  1 . 

each  1 

Ql/QA  0557 

Mk.  3 . 

each 

1 

Ql/QA  0561 

Mk.  4 . 

1 

each  j 

No.  231 B 

Ql/QA  6832 

Mk.  1**  . 

each 

Ql/QA  6836 

Mk.  1*^M  ..  1 

each 

Ql/QA  6835 

Mk.  3 . 

each 

No.  231kd 

Ql/QA  0558 

Mk.  1 . 

each  j 

Ql/QA  0559 

Mk.  3 . 

each 

Ql/QA  0562 

Mk.  4 . 

each  ' 

FUZES,  TIME 

No.  199 

Metal ;  with  cover 

Ql/QA  1510 

Mk.  1  .  . 

each 

C  3407 

I  C  3979 

B  2974, 
B4071 
B4920 
B4071, 
B5360 
B4920, 
Bei26 
B4920 
C  814 

B7291 
B7291 
B  7291, 
C  969 
C  969 
C  637 
C  814 
C  4196 

C  3979 

B3641, 
B5693 
B4071, 
B6976 
B  6975, 
C  969 

B7986, 
C  969 
C  969 
C  489 

BS323 

B6323, 

B5976 

B6975 


A  7398, 
A  7922 


SECTION  Q  1 


Section  and 
Cat.  or 

Part  No. 

Designation. 

Unit  of 
Issue. 

Detail. 

1 

2 

3 

4  1 

FUZES,  TIME — coiitinyed. 

i 

1 

No.  199 — continued 

,  i 

Ql/QA  1514 

Mk.  2  . ! 

each  i 

j 

Ql/QA  1518 

Mk.  2a . 

each 

Ql/QA  1522 

Mk.  3  . 1 

eacli 

Ql/QA  1526 

Mk.  4  . 

each 

Ql/QA  1527 

Mk.  5  . 

each 

Steel  body 

Ql/QA  1528 

Mk.  6  . 1 

each 

Ql/QA  1529 

Mk.  7  . ! 

each 

Steel  body 

Ql/QA  1531 

Mk.  8  . 

each 

Zinc  alloy  body  and  cap 

Q1  QX  106  GF 

Mk.  9  . 1 

each 

Ql/QA  6627 

No.  207,  Mk.  1  . 

each 

45  seconds 

No.  208  ! 

Ql/QA  1530 

Mk.  1  . 

each 

43  seconds 

Ql/QA  1532 

Mk.  2  . 

each 

43  seconds 

Q1  /QX  47  GF 

Mk.  3  . 

ea<^ 

Brass;  with  mechanism,  time,  43-sec.,  No.  2;  for  use  m  3*7-in. 

Mks.  1  to  3,  4*5-in.  and  5*25-in.  guns 

Q1  QX  48  GF 

Mk.  4  . 

each 

Steel ;  with  mechanism,  time,  43-sec.,  No.  2  ;  for  use  in  3*7-in.  Mks. 

1  to  3,  4-5-in.  and  5-25-in.  guns 

Ql/QX  11  GF 

Mk.  5  . 

each 

Brass;  with  mechanism,  time,  43-sec.,  No.  3;  for  use  in  3 -7-in. 

Mk.  6  gun  onty 

Ql  /QX  14  GF 

Mk.  6  .  . 

each 

Brass;  with  mechanism,  time,  43-sec.,  No.  4;  for  use  in  3-7-in. 

Mk.  6  gun  only 

Ql/QA  6625 

No.  210,  Mk.  1  . 

each 

60  seconds 

Ql/QA  6636 

No.  212,  Mk.  1  . 

each 

1 

40  seconds 

— 

- 

FUZES,  T.  AND  P. 

No.  223 

With  cover 

Q1  QA  6773 

Mk.  1 

each 

j 

Ql/QA  6782 

I  Mk.  2  . 

each 

No.  223A 

With  cover 

Q1  QA  6783 

1  Mk.  1 . 

each 

Ql/QA  6784 

Mk.  2  . 

each 

Q1  QA  6786 

1  Mk.  3  . 

FUZES,  T.  AND  P.,  D.A. 

No.  213  <2 

Ql/QA  1650 

Mk.  1  .  . 

each 

80  seconds 

Ql/QX  37  GF 

Mk.  2  . 

each 

80  seconds 

Ql/QX  78  GF 

No.  228,  Mk.  1  . 

each 

Brass  ;  with  mechanism,  time,  80-sec.,  Mk.  1 

FUZES,  T.  AND  P.  GRAZE 

Ql/QA  1670 

No.  221,  Mk.  1  . 

each 

Metal,  with  cover 

No.  221B 

Metal,  with  cap 

Ql/QA  1673 

Mk.  1  . 

each 

Ql/QA  1674 

Mk.  2  . 

each 

Ql/QX  45  GF 

Mk.  3  . 

;  each 

Ql/QX  46  GF 

,  Mk.  4  . 

each 

Ql/QA  1672 

N0.221T,  Mk.l 

each 

Metal,  with  cover 

Ql/QA  1671 

No.  222,  Mk.  1  . 

i  each 

1 

No.  222B 

With  cover 

Ql/QA  6781 

Mk.  1  . 

each 

Ql/QA  6785 

1  Mk.  1m . 

each 

Ql/QA  2352 

Mk.  4  . 

each 

1  GAINES 

1  No.  8 

Ql/QA  1700 

Mk.  1  . 

each 

Ql/QA  1704 

Mk.  . 

each 

Ql/QA  1708 

Mk.  2***r  . 

e^fcch 

Ql/QA  1712 

i  Mk.  3  . 

each 

Ql/QA  1716 

Mk.  3**r  . 

.  each 

L.  of  C. 
Ref. 
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A  7922 
A  9139, 
B22b 
A  7922, 
B228 
B228, 
B9514 
I  B6605, 

!  B9514 
I  B6605, 
B9514 
1  B6605, 
i  B9514 
B  6605, 
;  B9514 
!  B  9614 

I 

1  B3643, 
;  B9307 

B6210, 
B9307 
B9307 
C  3218 

C  3218 

C  3218 

C  3218 

^  B4356 
!  B6775 


B  7028, 
C  639 
B  9306, 
0  639 

C  639 
0  639, 
C  1528 
C  1528 


C  1527 
C  1527 
0  3753 

0  3979 
B927, 
B7714 

B7291 

B7291 

B7291 

B  7291, 

B7879 

B6606 

B3642, 

B7716 

B  7715, 
C  969 
C  969 
C  2246 


19936, 
23386 
A  5254 
A  5254 
23386, 
A  2510 
A  5254 


SECTION  Q  1 


Section  and 

1 

1 

i  Unit  of 

! 

L.  of  C. 

Cat.  or 
Part  No. 

Designation. 

j 

Issue. 

i 

Detail. 

kef.  * 

1 

1  2 

!  3 

4 

5 

GAINES — continued 

1 

No.  8 — con  tinued 

1 

Ql/QA  1720 

Mk.  4  . 

each 

A  2610 

A  8062 

A  5264, 

Ql/QA  1724 

Mk.  4*11 

each 

Ql/QA  1726 

Mk.  5 

I  each 

;  Lead  free 

Ql/QA  1730 

Mk.  6  . 

No.  9 

each 

! 

B586 

B686 

Ql/QA  1750 

Mk.  2 

,  each 

1  Lead  free 

’  A  4842, 

Ql/QA  1756 

Mk.  3  . 

No.  11 

each 

B686 
i  B586 

Ql/QA  1760 

Mk.  1 

each 

B709 

B2789, 

Ql/QA  1763 

Mk.  2 

each 

Ql/QA  1759 

Mk.  4  ....  . 

each 

C  2774 

B  4182, 

Ql/QA  2374 

Mk.  5  . 

each 

1  C  2774 
;  C  2774 

GENERATORS,  SMOKE 

No.  8 

Ql/QA  2382 

Mk.  3** 

each 

Ql/QA  1797 

Mk.  4  .... 

each 

Steel  body,  cylindrical ;  for  use  with  generator  dischargers 

B  5433, 

Ql/QA  2383 

Mk.  4* 

each 

C  3127 

C  3800 

Ql/QA  1799 

Mk.  5  . 

each 

Steel  body,  cylindrical,  with  elec,  igniter;  for  tail  smoke  ejection 

C  3800 

Ql/QA  2361 

on  A.F.Vs. 

Mk.  6 

No.  24 

each 

\ 

C  3127 

Ql/QW  34  GF 

Mk.  2 

each 

Sheet  steel 

B  7717 

Ql/QA  2386 

Mk.  5  . 

each 

Terne-plate 

1  C  3692 

1 

IGNITERS 

! 

Electric 

Ql/QA  1814 

No.  G60,  Mk.  1  . 

100 

C  1529 

1 

- 

—  ^ 

teianmATOft.  Sgu  $4 

Q1 1816 

Xk.  1 

100 

B992^. 

C3032 

Ql/QX  17  GF 

Mk.  1/1  . 

100 

C  3031 

Ql/QA  2364 

Float,  smoke,  50-lb.,  Mk.  1 

No.  8  smoke  generator 

100 

1 

C  2245 

Ql/QA  1813 

Mk.  1  . 

100 

Moulded  composition  adapter  fitted  with  igniter,  elec.,  No.  G60 

C  1529 

Ql/QA  2387 

Mk.  2 . 

100 

C  3127 

Ql/QA  1880 

PORTFIRES,  COMMON,  MK.  1 

each 

25180 

PRIMERS,  ELECTRIC,  Q.F.  CARTRIDGES 

Ql/QA  7274 

No.  17,  Mk.  2 

No.  37 

100 

C  56 

Ql/QX  42  GF 

Mk.  1  . 

100  1 

For  20-pr. 

C  3754 

Ql/QX  108  GF 

Mk.  2 . 

100 

C  3843 

PRIMERS,  PERCN.,  Q.F.  CARTRIDGES 

j 

No.  1 

I 

For  l3-pr.,  18-pr.  and  26-pr.  guns  ;  and  3‘7-in.  and  95-mm.  howr. 

Ql/QA  1900 

Mk.  2 . 

100  1 

13921, 

C  4092 

Ql/QA  1904 

Mk.  2m 

100 

18802, 

No.  2 

For  3-pr.  and  6-pr,  guns 

C4092 

Ql/QA  1924 

Mk.  4 . 

100 

15707, 

A  2880 

Ql/QA  1928 

Mk.  7 . 

100 

A  2880 

Ql/QA  1932 

Mk.  7m  . 

100 

A  6730 

Ql/QA  1950 

No.  5,  Mk.  2  . 

100 

For  2'pr.  guns 

A  9978, 

No.  9 

B5324 

Ql/QX  18  GF 

Mk.  1  . 

100 

B859, 

B  2651 

Ql/QX  21  GF 

Mk.  2 . 

100 

For  3‘7-in.,  4‘5-in.  and  17‘pr.  guns 

B  2651, 
B4184 

B  4184, 
C3544 

C  3544 

Ql/QX  24  GF 

Mk.  3  . 

100 

For  3‘7-in.  Mks.  1  to  3,  3‘7-in.  R.C.L.  and  17-pr.  guns 

Ql/QX  76  GF 

Mk.  3/1 

100 

For  3‘7-in.,  4‘6-in.,  77‘mm.  and  17-pr.  guns 

Ql/QX  53  GF 

Mk.  4 . 

No.  11 

100 

For  3‘7-in.,  4‘5-in.,  77-mm.  and  17-pr.  guns 

C  3545 

Ql/QX  27  GF 

Mk.  1  .  . 

100 

A  6752, 
B3541 

Ql/QX  28  GF 

Mk.  1m  . 

100  I 

1 

A  7735, 
B3541 

Ql/QX  29  GF 

Mk.  Imr  . 

100  ! 

! 

A  9666, 
B3541 

SECTION  Q  1 


Section  and^ 
Cat.  or 

Part  No. 

Designation. 

Unit  of 
Issue. 

1 

2 

3 

Ql/QX  30  GF 

PRIMERS,  PERCN.,  Q.F. 

continued 

No.  11 — continued 

Mk.  2  . 

CARTRroGES— 

100 

Ql/QX  33  GF 

Mk.  3  . 

100 

Ql/QX  36  GF 
Ql/QX  70  GF 
Ql/QX  79  GF 

Ql/QA  1980 

Mk.  3/1  . 

Mk.  4 

Mk.  4/1  . 

No.  12 

Mk.  1  . 

100 

100 

100 

100 

Ql/QA  7266 
Ql/QX  77  GF 
Ql/QX  71  GF 

Ql  /QX  72  GF 

Ql/QX  81  GF 

Mk.  2 

!  Mk.  3  . 

i  Mk.  4  . 

1  Mk.  5  . 

No.  15 

Mk.  1  . 

100 

100 

100 

100 

100 

Ql/QX  84  GF 

I  Mk.  2  . 

100 

Ql/QX  85  GF 

Mk.  2m . 

100 

Ql/QX  86  GF 

1  Mk.  2mk  . 

100 

Ql/QX  55  GF 

j  Mk.  3  ..  . 

100 

Ql/QA  1992 

1  No.  16 

Mk.  1  . 

. 

A 

-^100 

Ql/QA  1995 

1  Mk.  3  . 

100 

Ql/QA  1994 

i  No.  18 

1  Mk.  1  . 

1 

100 

Detail. 


4 


For3*7“in.,  17-pr.  and  25-pr.  guns 

For  3-7-in.,  17-pr.  and  25-pr.  guns 

For  3-7-in.  and  25-pr.  guns 

For  3-7-in.,  4-5-in.,  77-nim.,  17-pr.  and 

For  3-7-in.,  4-5-in.,  77-inin.,  17-pr.  and 


L.  of  C. 

Ref. 


5 

B  3541, 

C  331 

B  4184, 

C  331 

C  2401 

25-pr.  guns 

C  3545 

25-pr.  guns 

C  3545 

For  2-pr.  guns  (except  2-pr.  H.V.) 

For  2-pr.  guns 
For  40-mm.  guns 

For  40-mm.  guns  used  in  conjunction  with  adapter 
For  2-pr.  guns 


A  8139, 
C  1250 
B6267 
B6267 
C  3545 
C  3545 


!  For  6-pr.  10-cwt.  gun  and  6-pr.  and  3-pr.  sub-calibre  guns 

i  For  6-pr.  7-cwt.  and  6-pr.  10-cwt.  guns  and  3-pr.  and  6-pr.  sub-calibre 
guns 


For  6-pr.  7-owt.  and  6-pr.  10-cwt.  guns  and  3-pr.  and  6-pr.  sub-calibre 
guns 

For  37-mm.  and  2-pr.  guns 


A  9912, 
B5977 
B  4183, 
B  .5977 
B  7718, 
C  2760 
B  7718, 
C  2760 
C  3545 


B  1963, 
B  4184 
B4184, 
B  5836 


For  40-mm.  guns 


B  1961, 
B  5211 


# 


Q1  QA  1998 

Mk.  1m  . 

100 

3  6776 

Q1  QA  7261 

Mk.  2  . 

100 

For  40-mm.  guns 

B5211 

Ql/QA  1999 

Mk.  2m . 

100 

B6776 

Ql/QA  2000 

No.  20,  Mk.  1  . 

100 

For  6-pr.  10-cwt.  blank 

B  1649 

Ql/SA  0314 

No.  23,  Mk.  1  . 

No.  27 

100 

For  3-pr.  and  6-pr.  blank 

For  2-pr.  guns  * 

16865 

Ql/QA  2005 

Mk.  3  , . 

100  ^ 

B5836, 
C  2248 

Ql/QX  88  GF 

Mk.  4  . 

100  j 

C  3546 

Ql/QA  7270 

No.  28,  Mk.  1  . 

No.  34 

100  I 

For  75-mm.  guns 

B6036 

Ql/QA  7273 

Mk.  1  . 

100 

For  6-pr.  7-cwt.  N.H.  033  cartridges 

C  2926 

Ql/QX  87  GF 

Mk.  2  . 

100 

For  6-pr.  7-cwt. 

C  3546 

Ql/QA  2010 

PRIMERS,  SHELL,  7-DR.,  MK.  1 

100 

In  worsted  cloth  bag  ;  R.F.G.^  or  G.  12 

22869, 
A  7261 

Ql/QX  15  AF 

RELAYS,  IGNITER,  MK.  1 

SIGNALS 

each 

For  smoke  generators 

B9928 

Ql/QA  2050 

Fog,  Mk.  1  •  . 

each 

Provided  by  Director  of  Transportation 

9396 

Ql/QA  2353 

Illuminating,  Mk.  1  . 

One  star 

each 

0  1830 

Ql/QA  2073 

Green,  Mk.  3 . 

each 

C  1407 

Ql/QA  2072 

Red,  Mk.  3  . 

10  Star 

each 

1 

j  With  tripod 

C  1407 

Ql/QA  2355 

Green,  Mk.  1 . 

each 

C1829 

Ql/QA  2354 

Red,  Mk.  1  . 

each 

0  1829 

Ql/QA  2357 

Red  and  green,  Mk.  1  . 

each 

0  1829 

Ql/QA  2358 

Red  and  yellow,  Mk.  1  . . 

each 

0  1829 

Ql/QA  2356 

Yellow,  Mk.  1  . 

THUNDERFLASHES 

each 

C  1829 

Ql/QA  2090 

Mk.  1  .  . 

each 

i  -  •  -  '  ■  .  ■ 

26247 

Ql/QA  2095 

Mk.  5  . 

each 

B2328 

Ql/QA  7777 

Mk.  6  . 

each 

C  4140 

Ql/QA  2384 

Mk.  8  . 

TUBES,  FRICTION 

Copper,  solid  drawn 

each 

C  3129 

Ql/QA  2110 

With  ball,  Mk.  2  . 

100 

1  ^ 

A  464 

Ql/QA  2120 

Without  ball,  Mk.  3  . 

100 

14898, 
A  464 

Ql/QA  2130 

Machine,  rocket,  signal,  Mk.  1  . 

each 

Copper 

16394, 
A  464 

Ql/QA  2140 

Mk.  4  . 

1  each 

i 

Copper  ;  for  machine,  rocket,  signal,  and  pin,  puff,  powder 

A  434, 
0  1104 

SECTION  Q  1 


Section  and 
Cat.  or 

Designation. 

! 

Unit  of 
Issue. 

Detail.  | 

L.  of  C. 
Ref. 

Part  No. 

1 

2 

3  ' 

4 

5 

tubes,  friction — continued 

C  1104 

Ql/QA  2141 

Mk.  5 

each 

TUBES,  PERCN.,  S.A.  CARTRIDGE 

•303-in.  brass  case*  for  use  with  Ordnance  having  suitable  firing 

mechanism 

Ql/QA  2200 

Mk.  1 

each 

18970, 

A  9325 

Ql/QA  2204 

Mk.  2 

each 

Except  B.L.  4- 5-in.  gun 

A  9140, 
B3390 

Ql/QA  7611 

Mk.  3 

each 

B2407 

Ql/QA  7597 

Mk.  3A 

each 

B  4770, 
B6446 

Ql/QA  7596 

Mk.  4 

each 

B  4770, 
B6446 

Ql/QA  7598 

Mk.  4A 

each 

B644fi 

Ql/QA  7599 

Mk.  5 

each 

B  6440 

TUBES,  VENT,  ELECTRIC 

Brass 

•4-in. 

Ql/QA  2250 

Mk.  4  . 

each 

11695, 

A  8924 

Ql/QA  2254 

Mk.  5 

each 

14634, 

A  8924 

Ql/QA  2258 

Mk.  6  . 

each 

16478, 

A  8924 

Ql/QA  2262 

Mk.  6c’  . 

each 

1  Oonvtd.,  Mks.  6  and  7  tubes 

21665, 

A  8924 

Ql/QA  2266 

Mk.  10  . 

^eh 

A  1491, 
B391 

Ql/QA  2267 

Mk.  lO**  .  . 

each 

1  For  Q.F.  4-7-in.  and  12-pr.  12-cwt.  guns  and  approved  practice 

B4368 

batteries 

Ql/QA  2268 

Mk.  12  . . 

•5-in.  ’  ^ 

each 

B391 

Ql/QA  2280 

j  Mk.  4 . 

each 

i  21665, 

"Ip' 

Ql/QA  2284 

Mk.  4c . 

;  each 

:  Convtd.,  ISfks.  4  and  5  tubes 

1  21666, 

Ql/QA  2288 

j  Mk.  8  . 

j 

each 

1 

i 

A  8924 

A  1491, 

Ql/QA  2290 

Mk.  10 

each 

B  1319 

B  1319 

A  9869 

Ql/QA  2300 

S,  .5-in.,  Mk.  8 

each 

1  Fop  strikerless  locks 

4 

TUBES,  VENT,  PERCN. 

1 

? 

!  Brass 

j 

4-in. 

Q1QA  2320 

Mk,  4 

each 

26704, 

Q1  QA  2324 

Mk.  7  . 

each 

. 

A  8924 
14100, 

Q1  QA  2328 

Mk.  8  . 

each 

A  8924 

A  859, 

01  QA  2331 

Mk.  11 

5-in. 

each 

J 

B6212 

B6212 

Q1  QA  2340 

Mk.  2  . 

each 

22074, 

Q1  QA  2344 

Mk,  4  . ! 

each 

A  8924 

A  859, 

Q1  QA  2348 

Mk.  5  . 

each 

A  8926 

A  8926, 

Q1  QA  2349 

Mk.  6  .  . 1 

each 
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